











الديوان الملكي الهاشمي 


صدرت الارادة الملكية السابية بتعيين السيد مروان صدقي القاسم رئيسا للديوان الملكي الهاشبي . 
برتبة وزير اعتبارا من تاريخ 1186/1/11 ٠‏ 





صدرت الارادة اللكبة السامية بتعيين معالي السبد عدئان ابو عودة وزير' للبلاط الملكي الهاشسمي برتبة 
وزير اعتبارا من تاريخ 1186/1/11 ٠‏ 


الشبريس 


قانرن مؤقت رقم (؟١)‏ لسنة 1984 قانون معدل لقانون الشركات 





| عشيان: السبت ١١!‏ ربيع ثاني سنة 16.6ه الموافق16 كانون ثاني سنة 1986م ٠‏ العدد 001 


لسع مب ع سر 10 


ميري ةا مظاعالسكرئة 











